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PART III 
Medical Education Department 


NOTIFICATION 


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് 


No. DPC -2/23332/2013/DME. 1st February 2014. 

The following is the Select List of Maxillofacial 
Prosthetic Technician qualified for promotion to the 
category of Tutor in Dental Mechanic for the year 2013 in 
the Department of Medical Education , prepared by the 
Departmental Promotion Committee (Lower ), which met 
on 11 -11 - 2013 . 


- നമ്പർ 10 /എച്ച്. ഡി. എസ്. /2014/ ഐ . എം. സി. എച്ച്. 

2014 ജനുവരി 16 . 
- കോഴി ക്കോ ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സം രക്ഷണകേന്ദ്രം ആശുപത്രിയിലെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ 
1 - 4 - 2014 മുതൽ 31 - 3 - 2015 വരെ ഒരു വർഷ ത്തക്ക് 
നടത്തുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന 
നിബ ന്ധ ന കൾക്ക് വിധേ യ മായി സീൽ വച്ച് ടെണ്ട റു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
10 / എച്ച്. ഡി . എ സ് . 1 2 014| എ . എം . സി . എച്ച്. എന്ന് 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Select List for the year 2013 


1. Smt. Anitha , T. 


DR. V . GEETHA , 

Director of 
Medical Education & 
Convenor of the DPC 
- ( Lower), Medical 
Education Department. 


അടങ്കൽ തുക - 4,00 , 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 1,055 . 

ടെണ്ട ർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 3 - 3 - 2014, 3 മണി. 


Medical College P. O ., 
Thiruvananthapuram - 695 011. 
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ടെണ്ടർ ഫോം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOB104-3 -2014, 3 al. 

ടെണ്ടർ തുറ ക്കു ന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
5 - 3 - 2014 , 11e l . 

ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 


Cost of tender form (Including Tax ) — 1,055 . 

Last date and time of sale of tender form 
3 -3 -2014 , 3 p.m . 

Last date and time of receipt of tender form 
4 - 3-2014 , 3 p . m . 

Opening date and time for tenders — 5 - 3 - 2014 , 
11 a.m . 


No. 10 /HDS /2014 / IMCH . 


16th January 2014 


Sealed and competitive tenders are invited for the 
functioning of Comfort Station under HDS from 1 -4 - 2014 
8 a . m to 31- 3 -2015 8 a. m . at Institute of Maternal and 
Child Health , Kozhikode. 

Tender should be superscribed with tender number 
10 /HDS/2014 / IMCH . 

Approximate Cost — 4 ,00 ,000 . 
Earnest Money Deposit — 1 % . 


Date upto which the rate are to be firm — 31 - 3- 2015 . 

Address to which tender form should be sent , 
Superintendent, Institute of Maternal and Child Health , 
Medical College , Kozhikode. 
Institute of Maternal and Child 
Health Hospital Development 

(Sd .) 
Society , Medical College , 

Superintendent & 
Kozhikode . 

Secretary 


